Komfortabler Griff 
Hartplastik/Kraton und Geleinsatz 
anatomisch angepasst 

mit Klemmung 

Länge: 130 mm 

Gewicht: ca. 140 g/Paar 


# 293 010 00 
VE = 50 Paar 


Ergonomic city / trekking handlebar grip 


Comfortable grip 

hard plastic/Kraton and gel insert 
anatomical fit 

with clamping 

Length: 130 mm 

Weight: approx. 140 g / pair 


# 293 010 00 
Unit = 50 pairs 
« Komfortabler Griff 
« Kraton mit Geleinsatz 
« anatomisch angepasst 
» Länge: 130 mm 
« Gewicht: ca. 140 g/Paar 
# 293 011 00 
VE = 50 Paar 
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« Komfortabler Griff für Grip shift 

« Kraton weiß mit Geleinsatz schwarz 
« anatomisch angepasst 

« Länge: 92/130 mm 

« Gewicht: ca. 120 g/Paar 


# 293 012 00 
VE = 50 Paar 


Ergonomic city / trekking 
handlebar grip 


* Comfortable grip, 

« Kraton with gel insert 

° anatomical fit, 

« Length: 130 mm, 

« Weight: approx. 140 g / pair 


# 293 011 00 
Unit = 50 pairs 


Ergonomic city / trekking 
handlebar grip 


« Comfortable grip for Gripshift, 

« White Kraton with black gel insert 
« anatomical fit, 

« Length: 92/130 mm, 

« Weight: approx. 120 9 / pair 


# 293 012 00 
Unit = 50 pairs 


Ein Produkt von / a product by 
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